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La renovación de viviendas o residenciales es una industria 
de casi $ 300 mil millones en los Estados Unidos, [3] y una 
industria de $ 48 mil millones en Canadá. [4] [cita completa 
necesaria] El costo promedio por proyecto es de $ 3,000 en 
los Estados Unidos y $ 11,000-15,000 en Canadá. 


Las mejoras profesionales para el hogar son antiguas y se 
remontan al comienzo de la civilización registrada. Un 
ejemplo es Sergio Orata, quien en el siglo | a.C. El escritor 
Vitruvio (en su famoso libro De architectura) dice que inventó 
el hipocausto. El hipocausto es un sistema de calefacción por 
suelo radiante que se utilizó en todo el Imperio Romano en 
las villas de los ricos. Se dice que él mismo se hizo rico 
comprando villas a bajo precio, agregando spas y su 
hipocausto recién inventado, y vendiéndolos a precios más 
altos. Quizás los profesionales más importantes o visibles en 
la industria de la renovación son los contratistas de 
renovaciones o los oficios calificados. Estos son los 
constructores que cuentan con credenciales especializadas, 
licenciamiento y experiencia para realizar servicios de 
rehabilitación en municipios específicos. 


Si bien existe un "mercado gris" bastante grande de 
empresas sin licencia, existen aquellas que tienen membresía 
en una asociación de renombre y / o están acreditadas por 
una organización profesional. Se recomienda a los 
propietarios de viviendas que realicen comprobaciones, 
como verificar la licencia y el seguro, y verificar las 
referencias comerciales antes de contratar a un contratista 
para que trabaje en su casa. 


https://barcelona.bedpage.es/Homelmprovement 


